62 


: 28 ; 


fJHfn 28 qz 2 M 


cm 1|p Hiroshi Kara: A new species of Allium from 
Is. Sh6do-shima in western Japan. 
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A. Pistil X6. B. Ovary, transverse section, 
mag. C. Tepals and stamens x 6. D. Basal 
part of filament xfi. E. Leaf, transverse 
section, mag. 


Allium Togashii Hara, sp. nov. (Sect. Rhizirideum) 

Bulbus oblongus 1.5-2.5 cm longus 6-10 mm crassus, tunicis exterioribus fusco. 
griseis vel brunnescentibus demum dense-reticulatim fibrosis, radicibus filiformibus 
ca. 1mm crassis, rhizomate obliquo breve 3-5 mm crasso. Pseudocaulis 2-4 cm 
altus ca. 2 mm crassus. Folia disticha 3-4 congesta anguste linearia carnosa 
12-20cm longa 1.2-2mm lata.plana dorso tenuiter 3-carinata subsolida viridia, 
vernatione plana. Scapus 12-25 cm altus 1.5 mm crassus teres. Inflorescentia 
umbellata ca. 20-flora ebulbillosa, spatha albo-membranacea ca. 5 mm longa. 
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Pedicelli filiformes ascendentes 6-12^nm longi.. Flores albidi ± aperti ca. 8mm 
in diametro. Tepala oblonga concava dorso leviter uni-carinata apice obtusa 
minutissime denticulata, exteriora ca. 3.5 mm longa 1.5 mm lata, interiora longiora 
ca. 4 mm longa 1.8 mm lata. Stamina tepalis longe exserta ca. 6 mm longa 
subaequilonga; filamenta exteriora subulato-linearia plana, interiora basi dilatata 
ca. 1mm lata utroque latere 1-2-denticulata vel fere edentula; antherae ca, 1.2 
mm longae. Ovarium rotundatum ca. 2 mm longum 3-loculare, ovulis in loculo 
binis, cavis intraseptalibus 3 basi apertis praeditum; stylus subulatus 1-5 mm 
Iongus indivisus. Capsula rotundata 4-4.5 mm longa 3.5-4 xhm in diametro. 
Semina nigra ± compressa ca. 3 mm longa. 

Hab. Japonia. In loco concavo sicco inter rupibus caespitosa, ca. 700 m, 
Kankakei, ins. Shddo-shima, prov. Sanuki (M. Togashi, Oct. 5, 1952); cult, in 
Tokyo(Jul. 16 (fl.) et Oct. 1952--Typus in Herb. Univ. Tokyo). 

In the Allium odorum group, this new species is striking in having small 
obtuse tepals and long-exserted stamens. 


CK 5^(HR 1=0 Hiroshi Hara: Japanese species of Murdannia. 

Briickner (£ Engler, Pfl.-familien 2 Aufl. 15a: 173 (1930) 4? P 

\Z. Murdannia Royle, Ill. Bot. Himal. t. 95, fig. 3 (1839), sine descr.; 403 (1840) 
ML. Hand-Mzt. (1936) & tc&, 

n'plp Brenan L (Kew Bull. 1952: 179- 

205), Murdannia Aneilema i1,5 L l)co 

Aneilema R. Brown (1810) A. biflorum R. Brown 
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^^-T 4? ? Ik (Murdannia nudiflora (L.) Brenan) 
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